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सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ४२ ] 


शुक्रवार , जून १२, २०१५ / ज्येष्ठ २२, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ८५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


~ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ जून २०१५ 

अधिसूचना 
वीज अधिनियम , २००३. 

क्रमांक विअनि . २०१५ / प्र.क्र . ३४५ /ऊर्जा-२ . विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६ ) कलम १७६ , उप - कलम ( २ ) ( U ) 
मधील अधिकाराचा वापर करून केंद्र शासनाने बनविलेल्या “ अपील प्राधिकाऱ्याकडील अपील नियम, २००४ ” च्या नियम ३ अनुसार तसेच 
शासन अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयईए . २०१२ / प्र.क्र . ६८ / ऊर्जा-३, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१२, अधिक्रमित करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे सोबतच्या अनुसूचीच्या रकाना ( ४ ) मध्ये निर्देशित केलेल्या क्षेत्रासाठी रकाना ( ३) मध्ये दर्शविलेल्या ग्राहक प्रवर्गासाठी 
रकाना ( २) मध्ये निर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यांना उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ च्या प्रयोजनासाठी अपील प्राधिकारी म्हणून गठीत करीत आहे . 

अनुसूची 


" 


अ.क्र . 


ग्राहक वर्गवारी 


अपिलीय प्राधिकारी 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


सर्व महाराष्ट्र 


उच्चदाब व 
अतिउच्चदाब ग्राहक 


मध्यमदाब ग्राहक 


मुख्य विद्युत निरीक्षक , 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण 
मंडळ, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई . 
अधीक्षक अभियंता, पुणे प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण 
मंडळ , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद प्रादेशिक विद्युत 
निरीक्षण मंडळ , उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग , औरंगाबाद. 


मध्यमदाब ग्राहक 


. 


मुंबई शहर , मुंबई उपनगरे , ठाणे, रायगड, रत्नागिरी 
आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे . 
पुणे, सातारा, सांगली (मिरज ), कोल्हापूर आणि 
सोलापूर जिल्हे . 

औरंगाबाद , जालना, नांदेड , परभणी, हिंगोली, लातूर , 
उस्मानाबाद, बीड, नाशिक , जळगांव, धुळे, नंदूरबार , 
आणि अहमदनगर जिल्हे . 


मध्यमदाब ग्राहक 


- 


~ 


( १ ) 


भाग चार - अ - ८५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून १२, २०१५ / ज्येष्ठ २२, शके १ ९ ३७ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


मध्यमदाब ग्राहक 


अधीक्षक अभियंता, नागपूर प्रादेशिक विद्युत 
निरीक्षण मंडळ , उद्योग, ऊर्जा व कामगार 

विभाग, नागपूर . 
३ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षण विभाग , 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग. 


नागपूर , वर्धा, चंद्रपूर , गडचिरोली, भंडारा , गोंदिया , 
अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम आणि 
बुलढाणा 

जिल्हे . 
विद्युत निरीक्षकांच्या निरीक्षणाचे कार्यक्षेत्र . 


लघुदाब ग्राहक 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श . शिरसीकर , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून १२, २०१५ / ज्येष्ठ २२, शके १ ९ ३७ 
INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 11th June 2015 


NOTIFICATION 


ELECTRICITY ACT, 2003 . 

No. EA. 2015 /CR -345 /NRG - 2.— In pursuance of rule 3 of the Appeal to the Appellate Authority 
Rules, 2004 , made by the Government of India under clause (u ) of sub -section ( 2 ) at section 176 of 
the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003), and in supersession of the Government Notification , 
Industries, Energy and Labour Department , No. IEA . 2012 /CR -68 /NRG - 3 , dated the 31st October 
2012 , the Government of Maharashtra hereby re - constitutes the Appellate Authorities consisting 
of the officers mentioned in column (2 ) of the Schedule appended hereto for the areas mentioned 
respectively against each of them in column ( 4 ) thereof for the category of consumers mentioned 
respectively against each of them in column (3 ) thereof, for the purposes of section 127 of the said 
Act . 

Schedule 


Sr. No. 


Appellate Authority 


Area of Jurisdiction 


Category of 
Consumer 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


All Maharashtra 


H.T./E.H.V . 
Consumers 


Medium 

Tension 
Consumers 


Chief Electrical Inspector , 
Industries , Energy and Labour 
Department , Mumbai 
Superintending Engineer, Mumbai 
Regional Electrical Inspection 
Circle, Industries , Energy and 
Labour Department , Mumbai. 
Superintending Engineer , Pune 
Regional Electrical Inspection 
Circle , Industries, Energy and 
Labour Department , Pune. 
Superintending Engineer , Aurangabad 
Regional Electrical Inspection 
Circle, Industries , Energy and 
Labour Department , Aurangabad . 


Mumbai Urban , Mumbai Sub 
urban , Thane, Raigad , 
Ratnagiri and Sindhudurg 
Districts . 
Pune , Satara , Sangli (Miraj), 
Kolhapur and Solapur Districts . 


2 


Medium 

Tension 
Consumers 


Medium 

Tension 
Consumers 


Medium 

Tension 
Consumers 


Superintending Engineer, Nagpur 
Regional Electrical Inspection 
Circle, Industries , Energy and 
Labour Department, Nagpur . 
Electrical Inspector, Electrical 
Inspection Division , Industries , 
Energy and Labour Department. 


Aurangabad , Jalna , Nanded , 
Parbhani, Hingoli , Latur , 
Usmanabad , Beed , Nashik , 
Jalgaon , Dhule, Nandurbar and 
Ahmadnagar Districts . 
Nagpur, Wardha, Chandrapur , 
Gadchiroli, Bhandara , Gondia , 
Amravati, Yavatmal, Akola , 
Washim and Buldhana Districts . 
Area of Jurisdiction of 
Inspection of Electrical 
Inspector . 


3 


L. T. 
Consumers 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SHIRSIKAR , 
Joint Secretary to Government. 
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